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सं . 1 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 12 , 2007/ माघ 23 , 1928 : 
No. 1 ] 

1. NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 12 , 2007/MAGHA 23, 1928 . 
. . रक्षा मंत्रालय 

MINISTRY OF DEFENCE 
शुद्धि - पत्र . . . 

CORRIGENDUM 

. : 
.. नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2007 

New Delhi, the 12th February, 2007 

No. 1 ( E). --- The following further amendment is made 
- सं . 1( अ ), - साधारण रिजर्व इंजीनियर बल के लिए लागू 

to Government of India ,Ministry of Defence Notification 
सेना अधिनियम, 1950 में निहित नियमित सेना तथा साधारण रिजर्व । 

dated 4th November, 1987 laying down equivalent ranks in . .. 
इंजीनियर बल में समकक्ष पदों में भारत सरकार , रक्षा मंत्रालय की the GeneralReserve Engineer Force and the Regular Army 
अधिसूचना दिनांक 4 नवम्बर, 1987 के संदर्भ में आगे निम्नलिखित . for the purpose of the Army Act, 1950 as applied to the . 
संशोधन किया जाता है : 

General Reserve Engineer Force , namely : 
साधारण रिजर्व इंजीनियर बल . नियमित सेना 

GeneralReserve Engineer Force Regular Army 
मुख्य अभियंता । . 

मेजर जनरल * Chief Engineer 

MajorGeneral * 

Superintending Engineer 
अधीक्षक अभियंता (फंक्शनल ग्रेड ) .. 

Colonel 
कर्नल . 

( Functional Scale ) 
कार्यपालक अभियंता ( नॉन लेफ्टिनेंट कर्नल 

Executive Engineer 

Lieutenant Colonel 
फंक्शनल सलेक्शन ग्रेड ). 

( Non - Functional Selection Grade ) . 
कार्यपालक अभियंता 

मेजर . . .. .. .. Executive Engineer 
सहायक कार्यपालक अभियंता कैप्टन 

* Assistant Executive Engineer Captain 
2. कर्नल तथा अधीक्षक अभियंता (फंक्शनल ग्रेड ) के मध्य . 

2 . The inter -se -seniority between the Colonels and 

. Superintending Engineers (Functional Scale ) will be with 
आपस में वरिष्ठता उनके बतौर अधीक्षक अभियंता (फंक्शनल ग्रेड ) 

reference to date of their assumption of charge as 
कार्यभार ग्रहण तथा बतौर कर्नल के पद पर नियुक्ति की तिथि के 

Superintending Engineer ( Functional Scale)/the date of . 
संदर्भ में होगी । इसी तरह अन्य रैंक के मध्य आपस में वरिष्ठता appointment as Colonel . The inter-se -seniority between 
निर्धारित की जायेगी । 

other ranks at different levels will be decided similarly . 
* तथापि जब तक सेना से अपेक्षित मेजर जनरल उपलब्ध नहीं होते 

* The post of Chief Engineer may however be held by a . 

Brigadier till such time sufficient number ofMajor Generals 
मुख्य अभियंता के पद पर बिग्रेडियर रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे । 

is not available from the regular Army. 
[ फा . स. सी .स.वि.म./06/ 86/98 / जीई-I] 

. [ ENo . BRDB/06 /86/98/ GE-I] 
.. हरचरणजीत सिंह , सचिव ( सी .स.वि .म.) एवं संयुक्त सचिव HARCHARANJIT SINGH, Secy., BRDB & Jt. Secy , 
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